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11. Wahlperiode 

05.11.87 


Entschließungsantrag 

der Abgeordneten Bohlsetn, Dr. Laufs, Selters, Straßmeir und der Fraktion 
der CDU/CSU sowie der Abgeordneten Wolfgramm (Göttingen), Baum 
und der Fraktion der FDP 


zur Unterrichtung durch die Bundesregierung 
— Drucksache 11/878 — 


Bericht der Bundesregierung zur Vorbereitung der 2. internationalen 
Nordseeschutz-Konferenz (2. INK) vom 21. September 1987 


Der Bundestag wolle beschließen: 

1. Der Bau eines Dollarthafens ist erforderhch, da der Hafen 
Emden nicht mehr den heutigen Erfordernissen entspricht und 
die Seeschleuse kaum noch nutzbar ist. 

2. Eine Umweltverträglichkeitsuntersuchung wurde im Rahmen 
des erforderhchen Planfeststellungverfahrens für das Dollart- 
hafen-Projekt durchgeführt. Sie ist damit Bestandteil dieses 
kürzüch begonnenen Verfahrens. 

3. Die Bundesregierung wird gebeten, beim Land Niedersachsen 
darauf hinzuwirken, daß im Rahmen des laufenden Planfest- 
stellirngsverfahrens die Umweltverträglichkeit im Sinne der 
EG-Richtlinie vom 27. Juni 1985, insbesondere hinsichtlich des 
landschaftspflegerischen Begleitplans, geprüft wird. 

Bonn, den 5. November 1987 

Bohlsen 

Dr. Laufs 

Seilers 

Straßmeir 

Dr. Dregger, Dr. Waigel und Fraktion 

Wolfgramm (Göttingen) 

Baum 

Mischnick und Fraktion 



Druck: Thenee Druck KG, 5300 Bonn, Telefon 23 19 67 

Alleinvertrieb: Verlag Dr. Hans Heger, Postfach 20 13 6>, Herderstraße 56, 5300 Bonn 2, Telefon (02 28) 36 35 51 

ISSN 0722-8333 


